WILHELM ZUROWSKI 


b. majster profesyi blacharskiej, 


przeżywszy lat 88, opatrzony SS, Sakramentami, po dlugiej chorobie, zmarł 
dnia 14 Października 1889 r 


W smutku pozostała familia zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowa- 
dzenie zwłok we Środę dnia 16 b. m. o godz. 3 popołudniu z domu przy ulicy Grzegórzki 
wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Sobotę dnia 19 b. m. o godzinie 10 zrana w kościele św. Mikołaja. 


Z drukarni A. Słomskiego w Krakowie. — 1889, 


